DART AEROSPACE LTD Work Order: 


Description: Maintenance Step 


Inspection Dwg: D4092 Rev: C 


INSPECTION SHEET 


pis actual Method of 
Dimension pee Dimension AESEPE | elec Inspection Comments 
30.06 +/-0.030 

0.19 +/-0.030 

1.25 +/-0.030 
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1.38 +/-0.030 
0.25 +/-0.030 
RO.25 +/-0.030 
2.50 +/-0.030 
@0.201 +0.005/-0.001 
0.30 +/-0.030 
4.78 jE +/-0.030 
1.69 +/-0.030 
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0.50 +/-0.030 
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0.69 +/-0.030 
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Measured by: Checked by: QC Inspector: | 
Date: | Date: Date: | 
Engineering Approval: . 
(If necessary) Date: | 
Rev | Date | Change Revised by | Approved | 
A |12.05.15 | New Issue KJ ] 
| B_ | 13.06.18 | Dimension 2.96 was 2.69 KJ 
15.11.19 


Dwg Rev updated KJ 
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